
CBF - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL Jo 9° : 133 

SÚMULA ON-LINE 


Campeonato: Campeonato Brasileiro - Série D/2020 

Jogo: Pelotas / RS X Joinville / SC 

Data: 04/10/2020 Horário: 15:00 Estádio: 


Boca do Lobo / Pelotas 


Rodada: Volta 


Arbitragem 

Arbitro: 

Leonardo Ferreira Lima (AB / PR) 

ASSINATURA DIGITAL VALIDA 

Arbitro Assistente 1: 

Gustavo Marin Schier (CD / RS) 

ASSINATURA DIGITAL VALIDA 

Arbitro Assistente 2: 

Maíra Mastella Moreira (CD / RS) 

ASSINATURA DIGITAL VALIDA 

Quarto Arbitro: 

Jonathan Benkenstein Pinheiro (CD / RS) 

ASSINATURA DIGITAL VALIDA 

Delegado Local: 

Edson Machado de Aguiar (CBF / RS) 

ASSINATURA DIGITAL VALIDA 

Analista de Campo: 

Júlio César Rodrigues dos Santos (CBF / RS) 

ASSINATURA DIGITAL VALIDA 


Cronologia 


1 s Tempo 



2 S Tempo 



Entrada do mandante: 

14:50 

Atraso: 

Não Flouve 

Entrada do mandante: 

15:58 

Atraso: 

Não Flouve 

Entrada do visitante: 

14:50 

Atraso: 

Não Flouve 

Entrada do visitante: 

15:59 

Atraso: 

Não Flouve 

Início 1 g Tempo: 

15:00 

Atraso: 

Não Flouve 

Início do 2 g Tempo: 

16:01 

Atraso: 

Não Flouve 

Término do 1 g Tempo: 

15:46 

Acréscimo: 

1 min 

Término do 2 g Tempo: 

16:52 

Acréscimo: 

6 min 

Resultado do 1 g 

Tempo: 0X0 


Resultado Final: 

1 XO 



Relação de Jogadores 


Pelotas / RS 

N 2 

Apelido 

Nome Completo 

T/R 

P/A 

CBF 

1 

Renan 

Renan Brito Soares 

T(g) 

P 

155703 

2 

Marcelo 

Marcelo Flenrique Ferreira 

T 

P 

341126 

3 

Gabriel Silva 

Gabriel Teixeira da Silva 

T 

P 

391487 

4 

Mateus 

Mateus Festa Santana 

T 

P 

307539 

5 

Moisés 

Moisés Francisco Dallazen 

T 

P 

293695 

6 

Gabriel 

Gabriel Moreira Braga 

T 

P 

339208 

7 

Ramires 

Ramires dos Anjos Alves 

T 

P 

186557 

8 

Itaqui 

Odacir Pereira da Silva 

T 

P 

166053 

9 

Marcao 

Marcos Assis de Santana 

T 

P 

185680 

10 

Vinicius G ... 

Vinicius de Souza Garcia 

T 

P 

364086 

11 

Juliano 

Juliano Alexandre Borges 

T 

P 

298313 

12 

Copetti 

Rafael Copetti Fernandes 

R(g) 

P 

292051 

13 

Wendel 

Wendel Lomar da Cruz 

R 

P 

350435 

14 

Fabio Alemão 

Fabio Augusto Schirmann 

R 

P 

378811 

15 

Felipe 

Felipe Barreiros Chaves 

R 

P 

190337 

16 

Daniel Costa 

Daniel da Silva Costa 

R 

P 

298990 

17 

Paulinho 

Paulo Ricardo Vaiada... 

R 

P 

513871 

18 

Maylson 

Maylson Barbosa Teixeira 

R 

P 

176854 

19 

Ariel 

Ariel da Silva Marques 

R 

P 

384591 

20 

Jonatas 

Jonatas Gonçalves Silva 

R 

P 

164866 

21 

Matheus Go ... 

Matheus Carvalho Resendf 

R 

P 

401027 

22 

Flugo 

Flugo Sanches Nogueir... 

R 

P 

324490 

23 

Milla 

Luis Fernando Muller 

R 

P 

421853 


Joinville / SC 


N» 

Apelido 

Nome Completo 

T/R 

P/A 

CBF 

1 

Dalberson 

Dalberson Ferreira d ... 

T(g) 

P 

392189 

2 

Renan 

Renan Guedes Borges 

T 

P 

337274 

3 

Jaques 

Jaques Bomfim Nazaré Ne 

T 

P 

393435 

4 

Charles 

Charles Luis Reiter 

T 

P 

300886 

5 

Braga 

Roger de Braga 

T 

P 

365432 

6 

Renan Castro 

Renan Santos de Castro 

T 

P 

393761 


Adriano 

Adriano Soares Filgueira 

T 

P 

435624 

8 

Davi Lopes 

Davi Xavier Lopes do ... 

T 

P 

308342 

9 

Alison 

Alison Flenrique Mira 

T 

P 

375562 

10 

Diego Mathias 

Diego Mathias de Almeida 

T 

P 

501491 

11 

Kaynan 

Kaynan Ribeiro Cruz 

T 

P 

458000 

12 

Felipe Lei... 

Felipe Leineker Pedroso 

R(g) 

P 

419974 

13 

Eduardo Melo 

Eduardo Fellipe da S ... 

R 

P 

385507 

14 

Fernando F ... 

Fernando Fonseca Ferreira 

R 

P 

309601 

15 

Kadu 

Carlos Eduardo Anton ... 

R 

P 

394764 

16 

Banguele 

Matheus de Jesus Cardosc 

R 

P 

424131 

17 

Lucas 

Lucas Itamir de Sa 

R 

P 

363867 

18 

Gustavinho 

Gustavo Alexandre Ba... 

R 

P 

372643 

19 

Romarinho 

Romário de Souza Far... 

R 

P 

349089 
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Comissão Técnica 


Pelotas / RS 

Joinville / SC 

Técnico: 

Ricardo Colbachini 

Auxiliar Técnico: 

Daniel Tenorio Da Silva 

Auxiliar Técnico: 

Roberto Gonçalves Recart 

Auxiliar Técnico: 

Gilberto William Fabro 

Médico: 

Mauro Maraninchi Pavesi 

Médico: 

Felipe Augusto Rozales Lopes 

Treinador De Goleiros: 

Everson Ricardo Pereira 

Treinador De Goleiros: 

Marcos Antonio Ronconi 

Preparador Físico: 

Alon Jose Ritter 

Preparador Físico: 

Renan De Lima Pinto 

Massagista: 

Theo Gularte Delia Vechia 

Massagista: 

Carlos Lincoln Zimmermann 


Gols 

Tempo 

1T/2T N 2 

Tipo 

Nome do Jogador 

Equipe 

12:00 

2T 11 

PN 

Juliano Alexandre Borges 

Pelotas/RS 


NR = Normal | PN = Pênalti | CT = Contra | FT = Falta 


Cartões Amarelos 

Tempo 

1T/2T 

N 2 

Nome do Jogador 

Equipe 

22:00 

2T 

8 

Davi Xavier Lopes dos Santos 

Joinville/SC 


Motivo: A2.1. Reclamar / protestar (verbalmente ou por gestos) ostensiva e ofensivamente contra decisão da arbitragem. - Reclamar 
de forma acintosa das marcações da arbitragem. 


36:00 2T 2 Renan Guedes Borges Joinville/SC 

Motivo: Al .3. Cometer uma falta tática para impedir um ataque promissor - Cometer uma falta tática impedindo ataque promissor. 


41:00 

2T 

AT 

Gilberto William Fabro 

Joinville/SC 


Motivo: A2.1. Reclamar / protestar (verbalmente ou por gestos) ostensiva e ofensivamente contra decisão da arbitragem. - Reclamar 
de forma acintosa das marcações da arbitragem. 


42:00 1T 7 Adriano Soares Filgueira Joinville/SC 

Motivo: A3. Retardar o reinicio do jogo - Retardar o reinicio de jogo ao chutar a bola para longe com a partida paralisada. 


15:00 

2T 

7 

Ramires dos Anjos Alves 

Pelotas/RS 


Motivo: Al .14. Atuar de maneira a mostrar desrespeito ao jogo - Por atitude antidesportiva ao dar um tapa na bola e impedir a 
continuidade da jogada. 


30:00 2T 8 Odacir Pereira da Silva Pelotas/RS 

Motivo: A3. Retardar o reinicio do jogo - Retardar o reinicio de jogo ao chutar a bola para longe com a partida paralisada. 


37:00 

1T 

11 

Juliano Alexandre Borges 

Pelotas/RS 


Motivo: Al .11 . Golpear um adversário de maneira temerária na disputa da bola - Acertar seu adversário com o braço de forma 
temerária. 


43:00 2T 15 Felipe Barreiros Chaves Pelotas/RS 

Motivo: Al .2. Dar ou tentar dar uma rasteira ou um calço em um adversário de maneira temerária na disputa da bola - Calçar seu 
adversário de forma temerária na disputa de bola. 


44:00 

2T 

MD 

Mauro Maraninchi Pavesi 

Pelotas/RS 


Motivo: A6. Entrar ou retornar ao campo de jogo sem a permissão do árbitro - Entrar ao campo de jogo sem autorização. 


44:00 2T MG Theo Gularte Delia Vechia Pelotas/RS 

Motivo: A6. Entrar ou retornar ao campo de jogo sem a permissão do árbitro - Entrar ao campo de jogo sem autorização. 


+04:00 

2T 

18 

Maylson Barbosa Teixeira 

Pelotas/RS 


Motivo: A3. Retardar o reinicio do jogo - Retardar o reinicio de jogo ao chutar a bola para longe com a partida paralisada. 


AT - Auxiliar TécnicoMD - MédicoMG - Massagista 


Cartões Vermelhos 

Tempo 

1T/2T 

N 2 

Nome do Jogador 

PJ 5 

Cartão Vermelho Direto 

Roger de Braga - Joinville/SC 

Motivo: V2.8. Outro motivo (detalhar no campo expulsões) - Fui informado pelo arbitro reserva, após o término do jogo, que o sr. roger 
de braga, numero 5, entrou ao campo de jogo vindo em minha direção dizendo as seguintes palavras: "você tá de sacanagem não dar 
aquele pênalti! ou você tá cego?". 
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Ocorrências / Observações 


Nada houve de normal. 


Motivo de atraso no início e/ou reinicio, e de acréscimos: 

-não houve atraso no início e reinicio de jogo. -acréscimos motivados por substituições e atendimento a jogadores supostamente lesionados.-protocolo de entrada 
conforme orientação da cbf.-respeitado um minuto de silêncio em homenagem as vítimas do covid 19. 


Observações Eventuais 


Nada houve de anormal. 


Relatório do Assistente 


Eu, jonathan pinheiro, arbitro reserva do jogo, informei ao árbitro central, leonardo lima, que após o jogo, o senhor roger de braga, n°5 do 
joinville esporte clube entrou ao campo de jogo e veio em sua direção falando as seguintes palavras, "você ta de sacanagem não dar aquele 
pênalti! ou você tá cego?". 


Substituições 

Tempo 

1T/2T 

Equipe 

Entrou 

Saiu 

11:00 

2T 

Pelotas/RS 

18 - Maylson Barbosa Teixeira 

10 - Vinicius de Souza Garcia 

12:00 

2T 

Joinville/SC 

16 - Matheus de Jesus Cardoso 

5 - Roger de Braga 

12:00 

2T 

Joinville/SC 

17 - Lucas Itamir de Sa 

7 - Adriano Soares Filgueira 

20:00 

2T 

Pelotas/RS 

17 - Paulo Ricardo Valadao de Sena 

7 - Ramires dos Anjos Alves 

32:00 

2T 

Pelotas/RS 

21 - Matheus Carvalho Resende 

11 - Juliano Alexandre Borges 

32:00 

2T 

Pelotas/RS 

14 - Fabio Augusto Schirmann 

2 - Marcelo Flenrique Ferreira 

32:00 

2T 

Pelotas/RS 

15 - Felipe Barreiros Chaves 

3 - Gabriel Teixeira da Silva 

33:00 

2T 

Joinville/SC 

18 - Gustavo Alexandre Barbosa do... 

8 - Davi Xavier Lopes dos Santos 

33:00 

2T 

Joinville/SC 

19 - Romário de Souza Faria Filho 

9 - Alison Flenrique Mira 
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